FOIAB3A 


~ FOIAB3A 


; hereby authorized to relesse System No. 2 from 
tae sovermueat Stererocs ané tum oame over to 


25X1A9A 


25X1A9A | | 
: DPD-DD tarp 
IP 0-00 s 


Laie 
FOIAB3A LoNY-3958 TRE 


FOIAB3A 7 aia 
i-Chrono 


fey, 
‘ *s, 


Approved For Release 2001/11/23 : CIA-RDP81B00879R000100010057-2 


